STANISLAW 


BRON 


NAJUKOCHAŃSZY OJCIEC, DZIADEK I PRADZIADEK 
INŻYNIER ROLNIK, LITERAT, ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻO- 
NEGO DLA MIASTA KRAKOWA 


przeżywszy lat 79, zmarł dnia 20 czerwca 1979 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Salwatorskim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we wtorek dnia 26 czerwca br. o godzinie 15, o czym zawiadamiają pogrążeni w głę- 
bokim smutku: 


SYN, SYNOWA, WNUKI, PRAWNUKI I RODZINA. 
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